Benfica 


20/08/2021 às 15:00 
A figo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguet 


O estádio do Sport Lisboa e Benfico (Lisboa) 


CAMPEONATO PORTUGUÊS - 2021/2022 


6º RODADA 


Boavista 


Darwin Nufieziã 


“3 Gustavo Sauer 


PN. Santos de Araujo 


Lucas Veríssimo 


Darwin Nufiez& 


Benfica 
70 


577 


Benfica 


99, Odysseas Vlachodimos 
44, Lucas Veríssimo 
5, Jan Vertonghen 
30, Nicolás Otamendi (9) 
3, Álex Grimaldo 
V 17, Diogo Gonçalves 
20. João Mário 
28. Julian Weigl 6 

Ja. Darwin Nufez 
415. Roman Yaremchuk 
427. Rafa Silva 


77. Helton Leite 
191. Morato 
11. Soualiho Merté 
tarPizi 
1 22. Valentino Lazaro 
83. Gedson Fernandes 
17. Everton 
f 15. Rodrigo Pinho 
88. Gonçalo Ramos 


Jackson Porozo Vernaza 
DD Petar Musa 


Ls Estatísticas 


Boavista 
Posse de bola (%) 30 
Total de passes 236 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 


Boavista 


1. Rafael Bracalli (c) 

21. Jackson Porozo Vernaza 
22. N. Santos de Araujo & 
26. Rodrigo Abascal Barros 

V 24. Sebastián Pérez 
4 25. Yanis Hamache 
42, Galus Makouta 
479. Pedro Malheiro 
47. Kenji Gorre 
8 Gustavo Sauei 
9, Petar Musa D 


Banco de Reservas 


so, Alireza Beiranvand 
3 Marcelo Djalo 
13 Guito 

120. Filipe Ferreira 

10. Miguel Reisinho 

14. Tomás Reymão 
135. Paul-Georges Ntep 

11. Yusupha Njie 
177. Luís Castelo Santos 





